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  Электрофорез – метод разделения анализируемого вещества на фракции под действием электрического поля, который широко применяется в различных областях лабораторной диагностики.


  В данном пособии подробно освещены лабораторные и технические аспекты при проведении электрофореза и вопросы применения описываемых методов в клинике. Отличительной особенностью издания является большое количество иллюстраций (электрофореграмм, фотографий, схем), а также использование клинических наблюдений.


  Предназначено для ординаторов, обучающихся по специальности «Клиническая лабораторная диагностика», может быть полезно практикующим врачам различных направлений (иммунология, гематология, эндокринология, онкология, клиническая лабораторная диагностика).
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			СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

			Ig (ИГ) — иммуноглобулин

			КФК — креатинфосфокиназа

			ЛДГ — лактатдегидрогеназа

			ЛПВП — липопротеины высокой плотности

			ЛПНП — липопротеины низкой плотности

			ЛПОНП — липопротеины очень низкой плотности

			СЛЦ — свободные легкие цепи иммуноглобулинов

			СРБ — С-реактивный белок

			ЩФ — щелочная фосфатаза

			ЭФГ — электрофореграмма


Часть 1. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА

1.1. Принцип электрофореза

Электрофорез как метод разделения белковых компонентов сыворотки, спинномозговой жидкости и других биологических жидкостей человеческого организма является стандартной диагностической процедурой в деятельности клинической лаборатории.

Физический принцип электрофореза заключается в том, что находящиеся в буферном растворе макромолекулы обладают некоторым суммарным электрическим зарядом, величина и знак которого зависят от рН среды. Если через этот раствор, заключенный в канал из изолирующего материала, например стеклянную трубку, начать пропускать электрический ток, то вдоль канала установится определенный градиент напряжения. То есть сформируется электрическое поле. Его напряженность измеряется разностью потенциалов по концам 
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